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HP TouchSmart PC を壁に取り付ける 
ための準備 


このガイドでは、コンピューターを壁に取り付けるための準備について説明します 。 HP TouchSmart 
PC の背面には、 VESA 壁面設置ブラケットが取り付けられています。このブラケットを壁面固定用 
の器具（別売）に取り付けます。コンピューターを壁に取り付ける前に、コンピュータースタンドを 
取り外す必要があります。 

コンピューターを壁面固定型からデスクトップ型に戻す場合は、コンピューターにスタンドを取り付 
けなおす方法も参照してください。コンピュータースタンドを取り付けなおすには、すべての手順に 
おって操作することが非常に重要です。 


必要なもの 

• プラスドライバ ー（#2 マグネットドライバーを推奨） 

• 安定した平らな場所、およびコンピューターの前面を下向きにして置いたときにコンピューター 
を保護するための柔らかくて清潔な布（大きめの清潔なタオルなど） 

• 作業を手伝ってくれる人（コンピューターを持ち上げたり動かしたりするには、2人で作業を行 
うことが必要になる場合があります） 

• 静電気除去リストストラップ、およびコンピューターの作業中に載せておくための導電性フォー 
ムパッド（推奨） 

• レ: I 下の仕様を備えた壁面固定用の器具（別売） 

。 VESA 規格に準拠した100 mm X 100 mm の取り付け穴 

。 対角長508〜582 mm 、 最大質量 22.7 kg のフラットパネルディスプレイ向け設計 


安全に関する情報 

この製品では、 「 IT 」 電源システム (IEC 60950の規定では、直接接地されていない AC 配電システ 
ム）への接続評価は行っていません。 


么 警告！ システムを取り付けて電源システムに接続する前に、『サポートガイド（保証規定)』の「安 
全に関する情報」をお読みください。 
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必要なもの 
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么 警告！ コンピューターは重量があります。コンピューターを持ち上げたり動かしたりするときは、 
適切な安全策を講じてください。 

么 警告！ コンピュータースタンドを取り外す場合は、必ず事前に HP TouchSmart PC の電源コードを 
コンセントから抜いてください。そうしないと、作業を行う前に負傷したり装置を損傷したりするこ 
とがあります。 

么 警告！ コンピューター内部の先の尖った部分には触れないで〈ださい。 


スタンドを取り外す前に 

HP TouchSmart PC の作業中に負傷したり装置を損傷したりしないようにするために、必ず順番どお 
りに]下の操作を行ってください。 

1 メディアおよび外付けデバイス （ CD 、 DVD 、 メモリカード、 USB デバイス、外付けハードドラ 
イブなど）を HP TouchSmart PC から取り出すか、または取り外します。 


A を意: 静電気の放電によって 、 HP TouchSmart PC やオプションの電子部品が破損することが 
あります。アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。 

2. Windows で[スタート]一[シャットダウン]の順にタップします。 


么 警告！ 感電や火傷の危険がありますので、電源コードを電源コンセントから抜き取り、本体内 
部の温度が下がるようにしてください。 

3 システムのシャツトダウンが完了したら 、 HP TouchSmart PC の背面から電源アダプターを取り 
外します。 

4 HP TouchSmart PC の背面および側面に取り付けられているその他のケーブルをすべて取り外 
します。 
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HP TouchSmart PC を壁に取り付けるための準備 


HP TouchSmart の壁への取り付け 







コンピュータースタンドの取り外し 

前の手順を完了したら、コンピュータースタンドを取り外します。 

1 コンピューターの前面を下向きにして、柔らかい布を敷いた、安定した平らな場所に置きます。 



2 VESA カバーを取り外すには、入出力端子がある部分に指を挿入し、力を入れてカバーを持ち上 
げてコンピューターから取り外します。 
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コンピュータースタンドの取り外し 
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3. 背面カバーをコンピューターの底面に固定している両端の2つのネジを絵めます。カチッとい 
う音が5回聞こえるまでドライバーを回し続けます。これで、ネジが十分に緩められたことが 
わかります。 



を記； 一部のモデルには、背面カバーの中央に3番目のネジ （1) があります。その場合は、 
このネジも緩めてください。 

4 背面カバーをコンピューターから取り外します。 
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5 スタンドをコンピューターに取り付けている 8 つのネジを取り外します。ネジはコンピュー 

ターの左下隅および右下隅に4つずつあります。これらのネジは保管しておきます。 
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7 左右のリングカバーをコンピューターの背面下部から取り外します。 
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9. 背面カバーをコンピューターに取り付けなおします。カバーを押して元の位置にはめ込み、コン 
ピューターとカバーの間にすき間がないことを確認します。 



10 コン ピューターの底面で両端の2つのネジを締めて、背面カバーを コン ピューターに固定しま 
す。背面カバーの中央にネジがある場合は、そのネジを締めます（1)。 



を記： VESA カバー、コンピュータースタンド、および8つのネジは、将来 HP TouchSmart PC 
をデスクトップ型に戻せるように保管しておきます。スタンドを取り付けなおすには、 

9 ページの 「HP louchSmart PC へのスタンドの取リイ寸けなおし I の手順に沿って操作して 
ください。 
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n これで、コンピューターを壁面固定用器具に取り付ける準備ができました。 



12 . 100 mm x 100 mm の取り付け穴を使用し、壁面固定用器具（別売）の製造元の指示に従つ 
て、コンピューターの背面に固定用器具を取り付けます。 


么を 意： コンピューターは重量があるため、壁に取り付けるには2人で作業を行うことを推奨 
します。 
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2 HP TouchSmart PC へのスタンドの取 

り付けなおし 


HP TouchSmart PC を壁面固定型からデスクトップ型に戻すことができます。戻すには、コンピユー 
夕ースタンドを HP TouchSmart PC に取り付けなおす必要があります。 


必要なもの 

• プラスドライバ ー(#2 マグネットドライバーを推奨） 

• 安定した平らな場所、およびコンピューターの前面を下向きにして置いたときにコンピューター 
を保護するための柔らかくて清潔な布（大きめのタオルなど） 

• 作業を手伝ってくれる人（コンピューターを持ち上げたり動かしたりするには、2人で作業を行 
うことが必要になる場合があります） 

• 静電気除去リストストラップ、およびコンピューターの作業中に載せておくための導電性 
フォームパッド（推奨） 

安全に関する情報 

この製品では、 「 IT 」 電源システム (IEC 60950の規定では、直接接地されていない AC 配電システ 
ム）への接続評価は行っていません。 

/\警告！ システムを取り付けて電源システムに接続する前に、『サポートガイド（保証規定)』の「安 
全に関する情報」をお読みください。 

人 警告！ コンピューターは重量があります。コンピューターを持ち上げたり動かしたりするときは、 
適切な安全策を講じてください。 

么 警告！ コンピュータースタンドを取り外す場合は、必ず事前に HP TouchSmart PC の電源コードを 
コンセントから抜いてください。そうしないと、作業を行う前に負傷したり装置を損傷したりするこ 
とがあります。 

警告！ コンピューター内部の先の尖った部分には触れないでください。 
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必要なもの 
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壁面固定用の器具の取り外し 

HP TouchSmart PC を壁面固定用の器具から取り外すための準備をします。 

1 メディアおよび外付けデバイスに D 、 DVD 、 メモリカード、 USB デバイス、外付けハードドラ 
イブなど）を HP TouchSmart PC から取り出すか、または取り外します。 


么を 意： 静電気の放電によって 、 HP TouchSmart PC やオプションの電子部品が破損することが 
あります。アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。 

2. Windows で[スタート]一[シャットダウン]の順にタップします。 


么 警告！ 感電や义傷の危険がありますので、電源コードを電源コンセントから抜き取り、本体内 
部の温度が下がるようにしてください。 

3 システムのシャツトダウンが完了したら 、 HP TouchSmart PC の背面から電源アダプターを取り 
外します。 

4 HP TouchSmart PC の背面および側面に取り付けられているその他のケーブルをすべて取り外 
します。 

5. HP TouchSmart PC を壁から慎重に取り外し、前面を下向きにして、清潔で柔らかい布を敷い 
た、安定した平らな場所に置きます。 


么を 意： コンピューターは重量があるため、壁から取り外すには2人で作業を行うことを推奨 
します。 


6 壁面固定用器具の製造元の指示に従って 、 HP TouchSmart PC の背面から固定用器具を取り外し 
ます。 
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HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし 


HP TouchSmart の壁への取り付け 








コンピュータースタンドの取り付けなおし 

レ: A 下の操作を行って、コンピュータースタンドを HP TouchSmart PC に取り付けなおします。 

1 背面カバーをコンピューターの底面に固定している両端の2つのネジを緩めます。カチッとい 

う音が5回聞こえるまでドライバーを回し続けます。これで、ネジが十分に緩められたことが 
わかります。背面カバーの中央にネジがある場合は、そのネジを緩めます（1)。 
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コンピュータースタンドの取り付けなおし 
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3 リングカバーをコンピューターの左端および右端から取り外します。コンピューターのフック 
を押して、リングカバーを取り出します。 




12 第2章 HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし 


HP TouchSmart の壁への取り付け 
















5. スタンドをコンピューターに取り付けなおし、スタンドのネジ穴の位置をコンピューターのネジ 
穴に合わせます。 



6 4つのネジを左右両側に取り付け、スタンドをコンピューターに固定します。 
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コンピュータースタンドの取り付けなおし 
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7. 背面カバーをコンピューターに取り付けなおします。カバーを押して元の位置にはめ込み、コン 
ピューターとカバーの間にすき間がないことを確認します。 



8 コン ピューターの底面で両端の2つのネジを締めて、背面カバーを コン ピューターの背面に固 
定します。背面カバーの中央にネジがある場合は、そのネジを締めます（1)。 



14 第2章 HP TouchSmart PC へのスタンドの取り付けなおし 


HP TouchSmart の壁への取り付け 







9 VESA カバーをコンピューターの背面に取り付けなおします。 



1 0. HP TouchSmart PC を立てます。 

11 電源コードを接続します 

12 前に取り外したケーブルを接続します。 
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コンピュータースタンドの取り付けなおし 
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